. أكمل ما ياتى‎ )١()0( 


© النحاس من المواد 
© يتكون جزئ غازثانى أكسيد الكريون من ذرة الكريون مرتبطة بذرتق 
© يتحد النيتروجين مع الماغنسيوم المشتعل مكونا صادة 
© يتركب القفص الصدرى من ٠٠٠٠٠٠١‏ زوجاً من الضلوعٌ 
( ب ) علل لما يأتى + 
© يتعكرماء الجير الرائق عند إمرار غاز ثانى أكسيد الكريون فيه 
© تستخدم اسطوانات من الأكسجين أثناء تللق الجبال 


(۲ )اذكو المصطلح العلمى الدا على كل مما يُأتى : 
0© وحدة بناء الجهاز العصبى 
© مقدارما يحتويه الجسم من مادة 
© مركز التحكم الرَئيسى فى جسم الإنسان 
© غازيستهلك فى عمليات التنفس والاحتراق 
© عضو فى الجهاز اتعصبى المركزى مسئول عن الأفعال المنعكسة 
( ب )اذكو وظيفة واخدة لكل من : 
© الميزان الزنيركى © الترمومتر المئوى ١‏ © طبقة الأوزون 


(©) ( )ضع علامنة (ب ) أمام العبارات الصحيحة أو علامة (<) أمام العبارات الخطأ الآتية : 
© يمثل غاز الأكسجين ۷۸ من حجم الهواء الجوى 
© قتصنع أوانى الطهى من البلاستيك 
© يسمى غازالنيتروجين بالأزوت ومعناها (غازالحياة) 
© الهواء من المواد جيدة التوصيل للحرارة 
(©) يستخدم لهب الأكسى اسيتيلين فى قطع ولحام المعادن 
© المخيخ مسئول عن المحافظة على توازن الجسم أثناء تأدية الحركة 


لس ص 
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امطاهرفي العلوم. 
( ت ) ماذا يحدث فى الحالات الآتية : 
0 تعرض الإنسان المستمر للضوضاء 
© زيادة نسبة غاز ثانى أكسيد الكريون بدرجة كبيرة فى الغلاف الجوى 


١١ ©‏ )اختو الإجابة الصحيحة مما بين القوسين . 
© أقل درجة فى تدريج الترمومتر المكوى تمثل درجة تجمد 
[ السوائل ك اليزتباق © الماء 
© يتركب العمود الفقارى من 


© من المفاصل واسعة الحركة مفصل 
الكوع ‏ الركبة 
© جسم وزنه ؟ نيوتن فان كتلته يساوى 
[ ؟وء«جرام.) ا ۹١‏ جرام » ۰۰ جرام 
© ينحل ماء الأكسجين فى ؤجود ثاتى أكسيد المتجنيز (كعامل مساعد) 
[ ماء »4 عازأحسجين )© ماء وغازأحسجين ] 


( ب ) لاحظ الشكل التالى واكتب البياتات على الرسم . 


(6) )١( 


= 1 0 


(00:(١)اختو‏ الإجابة الصحيحة مما بين القوسين . 
© إذا كان وزن الجسم على سطح الأرض 5 نيوتن فإن وزنه على سطح القمر 
Ax 1]‏ 8 0.5 422 
© كل مما ياتى من المواد جيدة التوصيل للحرارة ما عدا ۰ 
[ الالومنيوم والنحاس أ) الحديد والالومنيوم أ» النحاس والحديد أ الزجاج والخشب ] 


o Dk 
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ا ماهرقي العلوم 
© يستخدم فوق أكسيد الهيدروجين فى تحضير غاز 
[ الأكسجين © الهيدروجين ‏ النيتروجينت © ثاتى أكسيد الكريون ] 
© من الأفعال المنعكسة 
[ ضريات القلب © اللآكل عند الجوع ) 
حركة الرموش عند اقتراب جسم خارجى أ جميع ما سبق [ 
( ب ) علل لما يأتى ١‏ 
© وجود اختناق فى الأتبوبة الشعرية للترمومتر الطبى أعأى مستودع الزئبق 
© ضرورة تناول الغذاء الصحى الغنى بعنصرئ الكَالسَيوم واإلفوسفور 
© ضرورة وجود مسافات بين قضبان السكك الحلايدية 
© يحيط القفص الصدرى بالقلب والرئتين 


() (؟)اكتب المصطلح العلمى للعبارات الآثية. 
© جهاز مسئول عن التنسيق بين أنجهزة الجسم 
© غازعديم اللون مكون أساسى لجميع المركبات البُروتينية 
© أماكن تقابل العَظام وتسمح بالحركة 
© ترمومتر تدريجه يبدأ من 8 حتى؟ 4 درجة مئوية 
( ت )اذكو وظيفة:واحدة لكل من : 
0 المخيخ ® الأوتار © الميزان الزنبر كى 


(1)ماذا يحدث فى الحالات الآتية + 
© وضع شزيط من الماغنسيوم فى مخبار يحتوى على غاز النيتروجين 
© شرب كميات كبيرة من المشرويات الغازية 
© كانتااجميع المواد التى يستخدمها الإنسان جيدة التوصيل للحرارة 
© تكثيض غاز النيتروجين 
( ت ) قفاون بين الكتلة والوزن من حيث : 
(0 وحدة القياس © أداة القياس 


ساااما وص 
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ا ماهرفي العلوم. اعتدقان لملحافظات عل وم 5 ب 
١( )2‏ )ضع علامة ( ⁄ ) أو علامة ( × ) أمام كل عبارة من العيارات الآتية : 
© الكحول هو السائل المستخدم فى الترمومتر الطبى 
© يعتبر مفصل الكتف من المفاصل واسعة الحركة 
© تصنع أوانى الطهى من البلاستيكف ٠‏ 
© تنتقل الحرارة من الجسم البارد إلى الجسم الساخن 
( ف ) انظر إلى الشكل المقابل واجب عن الأسئلة . 
ما تدل عليه الأرقام : 


() ( )كمل ما ياتى . 


© الأجهزة التى تستخدم فى قياس رجات الحرارة هى 
© يتركب الجهاز الغصبئ المركزى من 
© يتم تحضير الأكسجيّن فى المعمل من محلول 
ثانى أكسيد المنجنيز 
© كتدة جسم على سطح الأرض ه كجم فإن كتلة نفس الجسم على سطح 


© يجباعدم القفز من الأماكن المرتفعة وذلك لتجنب حدوث ۰۰۰۰۰۰ فى جهاز 
الحركة فى الإنسان 

( ب ) أذكو وظيفة أو فائدة واحدة لكل من + 

0 الترمومتر المكوى © الثلج الجاف 

© النحاس المسخن فى تجرية تحضير غاز النيتروجين 
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ا ماهرقي العلوم 
( ؟)اكتب المصطلح العلمى للعبارات الآتية. 
6 مقدار ما يحتويه الجسم من مادة 
© أتواع من العضلات تعمل تلقائياً ولا تستطيع أن تتحكم فيها 
© غازيستعمل فى صناعة المياه الغازية 
© جزء المخ المسئول عن تنظيم العمليات اللاإرادية بالجسم 
© غازينتج بوفرة من النباتات الخضراء خلال عمليّة البناء الضوئن 
( ب ) علل ها يأتى . 
© يستخدم الالومنيوم فى صناعة أوانى الطهى 
© توجد غضاريف بين فقرات العمود الفقّرزى 
© يتم حديثاً ملء الإطارات للطائرات والسيازات يهاز النيتروجين 


)١(‏ اخقو الإجابة الصحيحة ما بين القوسين ؛ 
© من المواد التى توصل الحرارةبَطريقة :جيدة 
[ البلاستيك » الهواء' ) الخشب أ الزئبق ] 
© جزء من الجهاز العصبى مسئول عن الأفعال المنعكسة هو 
[ الخ اشخيخ ‏ النخاعالمستطيل أ» الحبل الشوكى ] 
© من خصائص غاز الأكسجين انه الذوبان فى الماء 
[ قليل اه سريع أ» عديم 0 جميعماسبق ] 
© إذا كان وزن جسم على سطح الأرض ٠‏ نيوتن فإن وزنه على سطح القمر يكون 
[ "تيون 6 .+5 تيوتن 4 ج نيوتن 6 ١نيوتن‏ ] 
© غازاثانى أكسيد الكربون يعكر ماء الجير الرائق وتتكون مادة 
[أكسيد:كالسيوم أ كربونات كالسيوم أ هيدر وكسيد كالسيوم أ الكريون ] 
(ت )هاذا يحدث فى الحالات الآتية : 
(0 تفاعل الأكسجين مع النيتروجين عند حدوث البرق 
© عدم وجود اختناق فى الأنبوبة الشعرية للترمومتر الطبى 
© لو كانت جميع عظام الإتسان ملتحمة مع بعضها 
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((2) (۲) ضع علامة ( ) أو علامة ( × ) أمام كل عبارة من العبارات الآتية : 
© الوزن هو قوة جذب الأرض للجسم وتؤثر هذه القوة دائماً تجاه مركز الأرض ( 
© يتكون جزئ غازثاتى أكسيد الكربون من ذرة أكسجين مرتبطة مع ذرتين كريون ( 
© تدريج الترمومتر الطبى بيدأ من درجة حرارة ١۲‏ درجة سيليزية إلى 40 درجة سيليّزية ( 
© غازالأوزون يتكون من ثلاث ذرات أكسجين ) 
© الكيلو جرام يساوى ٠٠٠١‏ جرام وهو ما يكافئ لتراً,من الماء المقطرءا ‏ ( 
© عظمة العضد وعظمتا الساعد من مكونات الطرفين السضليين )2 


( ب ) أذكو اثنين فقط من وسائل المحافظة على الجهاز العصبى 


کر تعن محافطة اشر قی ے۷ 


لت للب a‏ 
() (١١)أكمل‏ ما يأتى : 
6 عدد الأعصاب الشوكية وعدد الأعصاب المخية 
© ينتج غاز الأكسجين من غملية بينما ينتج غازثانى أكسيد الكريون 


© تنتقل اتخرارة من الجسم ٠٠٠١‏ فى درجة الحرارة إلى الجسم ٠٠٠٠‏ فى درجة الحرارة 
© كلما زادت كتلة الكوكب الموجود عليه الجسم زادت 


( ب ) علل لما يأتى ٠‏ 
© وجود مسافات بين قضبان السكك الحديدية 
© غازالأوزون هام جداً فى الطبيعة 
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ل (١)أذكو‏ الخصطلح العلمى الدال على كل مما يأتى : 
© المصدرالرئيسى لتحضير غاز النيتروجين فى المعمل 
© مواد لا تسمح بمرور الحرارة خلا لها 
© ما يريط العضلات بالعظام 
© غازيعكرماء الجير الرائق 
© وحدة بناء الجهاز العصبى 


( ب )(0 افسعوء يستخدم الزئبق فى صناعة الترمومترات 


0 (۲) ا هی وظيفة كلمن : 
© فوق أكسيد الميدروجين فى تحضير الأكسجين فى العمل 
© الميزان الزنبر كى 
© الترمومتر المئوى 


( ب ) اخققالإإجابة الصحيحة مما بين القوسين : 
© كن أمثلةالخفاصل واسعة الحركة مفصل 
[ الركبة © الفخن أ الكوع أ الجمجمة 
© الدرجة:السيليزية هى وحدة قياس 
[ الوزن أ» درجةالحرارة أ» الحجوم أ الكتلة 
© أفضل المعادن فى توصيل الحرارة هی 
[ الألومتيوم ‏ النحاس ‏ الحديد ‏ الزئبق ] 
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ا ماهرفي العلوم. 
© يتكون القفص الصدرى فى الإنسان من 
[ ۹ 
© يتواجد الأكسجين فى الغلاف الجوى فى الحالة الغازية فى صورة جزيئات 
[ي0© O, û, © f O, f‏ 


)١( )(‏ صوب ما تحته خط فى العبارات الآتية : 
© كريونات الكالسيوم يستخدم فى تحضير غاز النيترو جين 
© يوجد اختناق بين المستودع ويداية الأنبوبة الشعرية فى الترمومتر المثوى 
© تقل كتلة المواد بعد اتحادها بالأكسجين 
© الحبل الشوكى يتحكم فى ضريات القَلبٍ 
© يسمى النيتروجين بالازوت ومعناه (غاز الحياة) 
(ت) جسم كتلته على سطح الأرض " كجم اسب : 
© وزنه على سطح الأرض © وزته على سطح القمر 


( !)اختو الإجابة/الصحيحة مما بين القوسين ٠‏ 
© النيوتن يساوى تقريباً ؤزن جسم كتلته 
[ 1 كم 1 f‏ ° لم os‏ 
© من المفاطل الكابتة مفصل. 
[ الكتف أ الفخن أ» الكوع أ» الجمجمة 
© شك أ الأحكسجين مع العناصز سريعاً ويتتج حرارة وضوء يسمى 
[ تأكسد ) احتراق » تعادل ‏ انحلال 
© حدد أى من المواد التالية أسرع E‏ كلعرازة 
[ الالومنيوم أ الحديد أ» النحاس » الزجاج 
يدخل فى تركيب الأسمدة 


الأحتسجين 6 التيتروجين 6 خكاتى أكسيد اتكريون 6 اتكتور ] 
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ا ماهرفي العلوم امتحتان الملنافظان عن وم > ن 
( ت ) قطعة من الصخر وضعت فى إحدى كفتى ميزان وكان مجموع كتل 
الأثقال التى وضعت فى الكفة الأخرى لكى يتزن الكفتين يساوى ٠٠‏ جرام 
أجب عما يأتى + 
© ماهى كتلة قطعة الصخر ؟ 
© ما وزن قطعة الصخر ؟ 
© ما اثر تغيير المكان على كل من كتلة ووزن قطعة الصخر 4 


٠ )ضع علامة (/ ) أو علامة ( × ) أمام كل عبارة من العبارات الآقية‎ ( O 
) يستخدم الترمومتر المئوى لقياس درج ة,حرارة الإتسان‎ © 
( المخيخ هو ال مسئول عن المحافظة على توازن الجسم أثناء تأدية الحركة‎ © 
0 تصنع أواتى الطهى والغلايات من البلاستيكٌ‎ © 
) يستخدم الزئبق فى الترمومترات لأنه|مادة مُنتظمة التمدد‎ © 
2 الكتلة هى مقدار جنب الأرض لجسم‎ © 
2 الطرفان السفليان يتصلان بعظام الكتف‎ © 
٩ ب ) ماذا يحدث عند‎ ( 

© وضع شريط ماغنسيوم مشتعل فى مُخبار به غازثاتى أكسيد الكربون 
© ملامسة يدلا تبحس ساحن فجاأة 


a‏ (/) اكتب المصظلح العلمى للعبارات الآتية. 
6 نوع من العضلات تعمل تلقائياً ولا تستطيع التحكم فيها 
© مواد لا تسمح بانتقال الحرارة خلالها 
© لهب يُستخدم فى قطع ولحام المعادن 
© مركزانتحكم الرئيسى فى جسم الإنسان 


(ت)ها دوركل من ؟ 
© اتحميرة هى صداعة تخیر 
© طبقة الأوزون فى الغلاف الجوى 
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ا ماهرفي العل وم 
( م ) فظو إلى الشكل الذى أمامك ثم أجب : 
(0 ما اسم هذا الشكل 5 
© اكتب ما تشير إليه الأرقام . 


() (؟) كمل ما ياتى . 
0© تقاس الكتلة باستخدام الميزان ذو 
© ينتج غاز الأكسجين بوفرة من 
© الحرارة هى صورة من صور 
فى درجة الحرارة إلى الجسم الأقل فى درجة الحرارة 
© العضلات ترتبط بالعظام عن طريق 
بين فقرات العمود الفقارى تمنع احتكاكها 
© الجهازالعصبى الطرفى يتكون من الأعصاب 
( ت ) علل لما يأتى : 
© تستخدم الللابسل الصوفية الثقيلة فى فصل الشتاء 
© تعزل أعمدة لكبارى المصنوعة من الحديد عن الهواء الرطب بالدهانات 
© عدم الإسرّاف فئ/تناؤل اواد المنبهة كالقهوة 


7 
© وحدة قياس الكتلة هى ووحدة قياس الوزن هى 
© مركز التحكم الرئيسى فى جسمك هو ويوجد بداخل علبة عظمية 


؟ هذا العمل حمرى على موقم اکرولی الأعليس ولا يسمح بنشره فى أى مواقم آخری 
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ا لماهرقي العلوم. امتحاتات المحافظات عل وم 5 ب 
( ت ) أذكو وظيفة أو أهمية واحدة ٠‏ 
© القفص الصدرى © لهب الاكسى استيلين 


(5) (١)اختو‏ الإجابة الصحيحة مما بين القوسين : 
© أيهما أسرع توصيلاً للحرارة 
[ الحديب أ» التنحاس »الألومنيوم أ» /الخشب ] 
© أى مما يلى من المقاصل محدودة الحركة 
[ الكتف ‏ المعصم 6 الكؤع ي الفخن ] 
© إذا كان وزن الجسم على سطح الأرض+” نيوتن فإن وزنه على أسطح القمر 
[ ١كجم‏ 4 ١نيوتن‏ 4" كجم » ا نيوتن 
© أى الغازات التالية توجد بنسبة أكبر فى الهُواء الجوى 
[ الأحسجين © التيتروجين| » الأوزون أ» ثانى أكسيد الكريون ] 
© أى مما يلى مسئول عن المحافظة على توازن الجسم 
[ النخاع المستطيل أ» النصفان الكرويان »+ الحبلالشوكى أ» المخيخ ] 
( ت ) ماذا يحدث فى الحالات الآتية . 
© تعرض مشتمار تبلل بالماءاهدة أيام لجو رطب 
© الإسراف فى تتاول المواد المنبهة 


0 (1) صوب ما تحتّة خط فى العبارات الآتية : 
© الوزن مقداراثابت/لا يتغير بتغير المكان 
© محور الخلية العصبية مغلف بطبقة جيلاتينية 
© السائل المستخدم فى الترمومتر هو الكحول 
© يحضرغاز الأكسجين من تفكك محلول فوق أكسيد الهيدروجين 
فى وجود ثانى أكسيد الكريون 
© يخرج من المخ ٠١‏ أزواج تعرف بالأعصاب المخية 


١‏ هذا العمل حمرى على موقم اكرول التعليمى ولا يسمح بنشره فى أى مواقم أخرى 
لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت ,ترام هسام سصي || tps:‏ 











ا ماهرفي العلوم. امت<انات اللحافظاتن عل وم 5 ب 
( ب ) علل لما يأتى + 
© يجمع النيتروجين بإزاحة الماء لأسفل أثناء تحضيره فى المعمل 
© وجود اختناق فى الأنبوبة الشعرية للترمومتر الطبى 


(2) (۲) أذكر انصطلح العلمى الدال على كل مما ياتى : 
© قوة جذب الأرض للجسم 
© غازيتكون من ثلاث ذرات أكسجين 
© المواد التى لا تسمح بسريان الحرارة خلالها 
© غازيستخدم فى تخزين البترول وبعض المواد القابلة للاشتعال 
© عضو مسئول عن الأفعال المنعكسة للجسم 
( ب )اكقب البيانات التى تدل عليها الأرقام فى الشكل الموضح بالرسم : 
(0 المادة )١(‏ ھی 
© السائل (؟) هو 


(0) (١)أذكو‏ اخصطلح الغلمى الدال على كل مما يأتى : 
© مؤشر للتعبير عن مدى سخونة أو برودة الجسم 
© غازيتكون من ثلاث ذرات أكسجين 
© مسئول عن الأفعال المتعكسة 
( ت ) ما أهمية كل من : 
© الأوتار 


؟] هذا العمل حمرى على موقم فاكرولى الأعليس ولا يسمح بنشره فى أى مواقم آخری 
لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت omڍwww.zakrooly.c‏ | ftps:‏ 











اطاهرفي العلوم. 

(5) (1)1فظو الشكل الذى أمامك ثم أجب عن الآتى . 
© يستخدم الجهازفى تحضير غاز 
© اكتب ما تدل عليه الأرقام (1) ؟ ) 7 ) 
© اذكر استخدامين للغاز الناتج 


( ت ) قفاون بين : المفاصل محدودة الحركة والمفاصل واسغة الحركة ؟و 


(۲) ضع علامة ( ⁄ ) أوعلامة ( × ) أمام كل عبارة من العبازات الآتية . 
© يتركب العمود الفقارى من 7 ؟ فقرة غظمية 
© النحاس والالومنيوم من المواد جيدة التوصيّل تلحرارة 
© ينتج غازالنيتروجين من احتراق الشمعة 
© نسبة الأكسجين ثابتة فى الهواء الجوئ بالرغم من استهلاكه 
فى عمليات التنفس والاجتراق 
( ب ) علل لما يأتى ١‏ 
© يوجد اختناق فى الترمومتز الطب 
© من الخطا الإسراف فئتناول القهوة 
© يستخدمغاز النيتروجِيّن فى ملء الإطارات للطائرات والسيارات 


() (١)أكمل‏ ما ياتى . 
9 ایر ساگ بين درجتی حرارة ۰۰۰۰۰۰۰ و عد ههه 


(ت)إذا كانت كتلة جسم على سطح الأرض = 5٠‏ كجم أحسب : 
© وزن الجسم على سطح الأرض © وزن الجسم على سطح القمر 


١‏ هذا العمل حمرى على موقم ذاكرولى التعليمى ولا يسمح بنشره فى أى مواقم أثرى 
لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت ,ترام هسام tps: | (www.‏ 











ا ماهرقي العلوم امتحانات المحافظات عل وم > ب 
(ه) (١)اختو‏ الإجابة الصحيحة مما بين القوسين : 
© يستخدم ثانى أكسيد المنجنيز عند تحضير غاز الأكسجين كعامل 
[ مختزل ) موؤكسد أ) مساعد 
© التشابك العصبى هو اتصال بين الخلايا العصبية بواسطة 
[ التفرعات الشجيرية أ التفرعات اللانهائية ‏ » كلماسبق ] 
© تقوم النباتات الخضراء بعملية ٠٠٠‏ لبناء أجسامها وتكوين الغذاء للكائنات الحية 
[ التنفس © الاحتراق2 6 البناءالضوئى ‏ ] 
( ت ) ماذا يحدث . 
© عند تناول غذاء فقير بعنصرى الكالسيوم والفوشفور وكذلك فيتامين (د) 
© تعرض مسمار حديد مبلل بالماء للهواء الرطب عدة أيام 


١( )0(‏ ) أكمل ما ياتى : 
© يبدأ تدريج الترمومتر الطبى من درجة حرارة 
© فى عملية البّثاء الضوئى يمت ص_النبات غاز 
© من أمثلة المؤاد رديئة التؤصيل للحرارة 
© يتكونٌ اتهيكل المحورئ فى جسم الإنسان من ۰۰٠٠۰٠۰٠٠٠و ٠٠٠٠٠٠٠٠٠۰‏ و aT‏ 
(©).الكتلة مقدآزاثابت لا يتغير بتغير 
( ب )أذكر أهمية واحدة لكل من : 
© نهب الاكسى استيلين © الغضاريف 


© /(/)اختو الإجابة الصحيحة مما بين القوسين . 
© إذا كان وزنك على سطح الأرض هو ٠٠١‏ نيوتن فإن وزنك على سطح القمر 


نتوين٠١‎ »  نتوين‎ ٠١٠١ 6  نتويت‎ ٠ 


؟ هذا العيل حمرى على موقم ذاكرولى الأعلي ولا يسمح بنشره فى أى مواقم أثري 
لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت tps: || www.zakrooly. com‏ 








ا ماهرفي العلوم. امتحانات المحافظات علوم > ب 


© عند وضع شريط ماغنسيوم فى مخبار يحتوى على غازثاتى أكسيد الکریون 
يتكون على جدار المخبار عنصر 
[ الكريون © النيتروجين © الماغنسيوم أ» الأحسجين ] 
8 عد امسن توسيلاً حرا 
[ الالومنيوم © النحاس ‏ الحديد أ» الزجاج ] 
© كل مما يلى من خواص الزئبق كسائل ترمومترى ما عدا 
[ جيد التوصيل للحرارة © مادة منتظمة التمدد أ يعطى مدى ماحدود 
لقياس درجة الحرارة ‏ الاايلتصق بجدازالأنبوبة الشعرية ] 
© کل مما يلى من مکوتات المخ ما عدا 
[ النصضين الكرويين أ» المخيخ © النخاع اللستطيل » الحبل الشوكى ] 
( ب ) أذكو السيب العلمى لكل مما يلى + 
© غازالأوزون هام جداً فى الطبيحة 
© إصابة النخاع المستطيل تؤدى إلى اتؤفاة 


( 1 )أذكو المصطلح العلمى الدال على كل مما يأتى + 
© مواد تسمخ,بمرور الحرارة خلا لها 
© قوة جذب الأرض للأجسام 
© أريطة تربظ العظلات بالعظام 
© غاز يستخدم فئ/صتاعة النشادر 
© استجابة تلقائية سريعة عند تعرض الجسم لؤثر خارجى 
( ت )ماذا يحدث إذا : 
© تعرض مسمار مبلل بالماء عدة أيام لجو رطب 
© تعرض الإنسان المستمر تلضوضاء 


تفوقك في أي مذكرة عليها العلامة دي 
www.facebook.com/groups/zakrolypr6‏ 


gg‏ و( 


١‏ هذا العمل حمرى على موقم ذاكرولى التعليمى ولا يسمح بنشره فى أى مواقم أثرى 
لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت omڍwww.zakrooly.c‏ || tps:‏ 





ا ماهرفى العلوم امتحاتات المحافظات علوم 5 ب 


@ ( !)ضع علامة (/ه ) أو علامة ( × ) أمام كل عبارة من العبارات الآتية ١‏ 
© يستخدم الترمومتر المثوى فى قياس درجة حرارة السوائل المختلفة 
© يستخدم الميزان الرقمى فى قياس الوزن 
© مفصل المعصم من المفاصل واسعة الحركة 
© تنتقل الحرارة من الجسم الساخن إلى الجسم البارد 
© يحتل غاز الأكسجين ۸ 1۷ من مكونات الهواء الجوی 


( تب ) © أفظو الشكل الذى أمامك ثم أجب عن الآتق : 


ری ان سا بيبط" کک 
ا الحا ل ن ن 


(©) (١)اختر‏ الإجابة الصحيحة مما بين القوسين . 
(0 الكوكب الذى يكون عليه وزن الجسم يساوى ٠‏ أمثال وزنه على القمر هو 
[ الأرضص © المريخ © المشترى ] 


؟] هذا العيل حمرى على موقم اکرولی الأعليس ولا يسمح بنشره فى أى مواقم أثري 
لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت omڍwww.zakrooly.e‏ | ftps:‏ 








اماهرفي العلوم 
© من أمثلة المواد جيدة التوصيل للحرارة 
[ الزجاج ‏ الحديد » الخشب ] 
© يتكون جسم الخلية العصبية من 
[ نواة أ سيتويلازم وغشاء بلازمی ‏ جميعاماسبق ] 
© غازيمكن تحضيره باستخدام مسحوق كريونات الكالسيوم وحمض 
الهيدروكلوريك المخفف 
[ الأكسجين ) الهيدروجين » ثانى أكسيد الكريون ] 
© وزن جسم كتلته ٠١‏ كيلو جرام على سطح الأرض يساو تقرييًاً 
٠١ [‏ تيوتن ر ٠٠١‏ نيوتن 4 ٠٠٠١‏ نيوتن ] 
© يشكل غاز الأكسجين نسبة من الغلاف الجوى للأرض 
ZA û ZV 4 ZN]‏ [ 
( ت )أذكر أهمية واحدة لكل من + 
0 المفاصل © طبقة الأوزون 


( 1 )اكتب المصطلح العلمى للعبارات الأتية. 
0© غازيستخدم فى صناعة المياه الغازية 
© أربطة تريط الفضاكت بالعظام 
© مقدار ما يحتوية الجسم من مادة 
© أداة تستخدم فى قياس درجة حرارة المواد السائلة 
( ت ) صل من العمود ( 1 ) ما يناسيه من العمود ( س ): 
22 2-0 
© النحاس | © منالمواد رديئة التوصيل للحرارة 
© البلاستيك | © يوصل الحرارة أسرع من الالومنيوم 
© الزئيق © سائل يستخدم لتطهير الترمومترات قبل الاستخدام 
© الكحول __ | © سائل يستخدم فى صناعة الترمومترات 


38 هذا العمل حمرى على موقم ذاكرولى التعليمى ولا يسمح بنشره فی أى مواقم أخرى 
لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت ,ترام هسام tps: | (www.‏ 




















الماهرفي العلتوم ‏ - امتحانات المحافظات عل وم 5 ب 


١ ( )©(‏ )لاحظالشكل التالى للحبل الشوكى واكتب البيانات على الرسم ٠‏ 


( ت ) علل لما يأتى : 

(0 تصنع أواتى الطهى من الالومنيوم 

© يستخدم النيتروجين فى ملء إطارات الطائرات والسيارات 

( م ) ماذا يحدت فى الحالات الآتية : 

© تعرض مسمارمن الحديد مبلل بالماء عدة أييام لجوارطب 
© عدم وجود اختناق فوق مستودع الزئبق فى الترمومتر الطبى 


امتحان محافظة سوهاج ۲۰۱۷ س 


١ (‏ ) اخقو الإجابة الصحيحة مما بين القوسين ٠‏ 
© أى مما يلى من افاصل محدودة الحركة مفصل 
[ الكوع أ» الفخن أ» الرسغخ ‏ الكتف 
© كتلة جسم على سطح القمر ٠١‏ كجم فتكون كتلته على سطح الأرض 
[ ٠ه‏ كجم ) ٠١‏ ڪجم أ ٣۰۰‏ ڪجم ) ٠۰۰‏ كجم 
© عند وضع شريّط من الماغنسيوم المشتعل فى مخبار يحتوى على غاز ثاتى 
أكسيد الكريؤن يتكون على جدار المخبار عنصر 
[ الأحسجين أ) النيتروجين أ الكربون ‏ الماغنسيوم 
© كل مما يلى مادة موصلة للحرارة ما عدا 
[ الحديد أ» التنحاس أ الالومنيوم أ البلاستيك 
© يدخل غاز النيتروجين فى صناعة 
[ مطفأةالحريق أ» المياهالغازية © الأسمدة أ» الثلجالجاف 


؟] هذا العيل حمرى على موقم اکرولی العليس ولا يسمح بنشره فى أى مواقم آخری 
"' لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت omڍwww.zakrooly.c‏ | tps:‏ 








اطاهرفي العلوم امتحانات المحافظات علوم 5 ب 


( ت ) مافا يحدث فى الحالات الآتية : 

© تعرض مسمار مبلل با ماء فترة طويلة لجو رطب 

© الإسراف فى تناول المواد المنبهة كالقهوة والشاى 

© لا يوجد اختناق فوق مستودع الزئبق فى الترمومتر الطبى 


(5) (١)1كتب‏ المصطلح العلمى للعبارات الآتية. 
© مركب كيميائى ينحل فى وجود ثانى أكسيد المنجتيز إلى مّاء واحسجين 
© أداة تستخدم لقياس وزن الأجسام 
© استجابة تلقائية سريعة عند تعرض التجسملمؤثر خارجى 
© المواد التى تسمح بانتقال الحرارة خلا لها 
© غازيستخدم فى تخزين البترول وبعض المواة القابلة للاشتعال 
( ب ) © آفظو للشكل الذى أمنامك ثم جب عن الآتى : 
السائل ١(‏ )هو 
المادة(؟ )هى 


© كيف يجمع الغاز ؟ وماذا 8 


0 (١)أكمل‏ مدياتى : 
(© يجب تناول الغذاء الصحى الغنى بعتصرى الكالسيوم والفسفور لتجنب 
الإضَابة بأمراض 
© غاز سمى بالازوت ومعناها عديم الحياة لأنه لا يساعد على الاشتعال هو 
© عدد الأعصاب الشوكية 
© يستخدم الترمومتر الطبى فى 
( ت) جسم كتلته على سطح الأرض = ؟١‏ كجم أحعب : 
© وزنه على سطح الأرض © وزنه على سطح القمر 


هذا العمل حمرى على موقم ذاكرولى التعليمى ولا يسمح بنشره فى أى مواقم أخرى 
لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت ,ترام هسام tps: | (www.‏ 











الماهرفي العلوم 
(ك) )١(‏ علل ها ياتى . 

© يحيط القفص الصدرى بالقلب والرئتين 
© طبقة الأوزون لها أهمية بالغة فى حياة الكائنات على سطح الأرض 
© يختلف وزن أى جسم باختلاف الكوكب الموجود عليه 
© يستخدم الهواء فى صناعة النوافن الزجاجية العازلة للحرارة 

( ب ) صمحم ما تحته خط . 
© من أمثلة العضلات اللاإرادية عضلات الوجة 
© فى عمليات التنفس والاحتراق يستهلك غاز ثانى أكسيد الكريون 
© يعتبر الحديد أسرع المعادن توصيلاً للحرازة 
© تقع مراكز التفكير والتذكر فى النضاع المستطيل 


ا ف اج اي 
کک( ہک استعان افع سراد ديد ا کک 


فى قياس درجة حرارة الماء 
فى إنتاج الأسمدة ومخصبات التربة 
( ت )أذكو أهمية كل من : 
0 لهب الاكسى استيلين 
© الميزان الزنبركى 
© فلز النحاس الساخن عند تحضير النيتروجين من الهواء 
© طبقة الأوزون 


(5) (؟)اختو الإجابة الصحيحة مما بين القوسين . 
© ليست من عظام اتلظرف العلوى 


هذا العمل حمرى على موقم ذاكرولى التعليمى ولا يسمح بنشره فى أى مواقم أخرى 
لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت omڍwww.zakrooly.c|‏ | tps:‏ 








المطاهرفي العلوم. امتخانات اللمحافظات عل وم 5 ن 
© عندما تحترق كتلة من سلك التنظيف المصنوع من الحديد فى الهواء مع 
[ تزداد » تنقص 6 
© معدن سائل فضى اللون [ الحدبيد 4 التحاس 0 
© عدد الأعصاب الشوكية للإنسان 
[ ؟٠زوجا ‏ 4 ۳١‏ زوجاً 06 ٣۳‏ زوا ] 
( ت ) أذكو أضرار الإدمان على الجهاز العصبى ؟ يكتفى تاخنين 
( هم ) علل لما يأتى + 
© يتم عزل أعمدة الكبارى الحديدية عن آلهواءغ بالدهاناث 
© يستخدم غازثانى أكسيد الكريون فى إظقاء اللخزائق 


تت ( )ضع علامة (/ ) أو علامة:( × ) أمام كل عبارة من العبارات الآتية . 
© كتلة الجسم مقدار ثابت فى أى مكان 
© تستخدم اسطوانات من غاز الأ جين أثناء تلق الجبار 
© يجمع غازثانئ أكسيد الكزيون بإزاحة الماء لأسفل 
© يعتبر الحديك والنحآس مواد موضّلة تلحرارة 0 
© تنتقل النبضنات العصبيّة خلال ليف عصبى حسى إلى الحبل الشوكى ( 
( ت ) ماذا يحدث عندا: 
(0:إمرارغازثانى أكسيد الكريون (ر00))فى محلول هيدر وكسيد كالسيوم (ماء جير) 
© عدم قرك مسافات بين قضبان السكة الحديدية 
© إضافة القليل من الماء على ناتج إشعال شريط الماغنسيوم فى النيتروجين 


0© ( )قار ن بين كل من . 
أوجه المقارنة العضلات الإرادية العضلات اللاإرادية 


هذا العمل حمرى على موقم ذاكرولى التعليمى ولا يسمح بنشره فى أى مواقم أخرى 
لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت ,ترام هسام سصيس || ftps:‏ 























ا طاهرفي العلوم. امت<انات اللمحافظات عل وم 5 ن 
( ت ) جسم وزته على شطح الأرض "٠٠‏ نيوتن أأحسب : 
۵ كتلته على سطح الأرض © كتلته على سطح القمر . 
( هم ) فظو إلى رسم الترمومتر الطبى الذى أمامك ثم اجب : 
© اكتب ما تشير إليه الأرقام . 


ج ل ا د 
امتحان محافظة جنوب سيناء 7١١؟‏ ست 
ا ل د ا ةا 


١ (‏ ) أكمل ما يأتى : 
© يبدأ تدريج الترامومتر الطبى بدرجة حرارة 
© يستخدم فوق أكسيد الهيدروجِين فى تحضير غاز 
© يشكل النیترولجین ٠...‏ الغلاف الجوى 
© من الوادأرديئة التوضيل للحرارة 
( ات ) علل لما يأتى + 
© يحيط,القفص الصدرى بالقلب والرئتين 
© يجمع غاز الأكسجين بإزاحة الماء لأسفل 
( هخ ) قاون/بین كل من : 
أوجه المقارنة ا 


؟] هذا العمل حمرى على موقم فاكرولى الأعليى ولا يسمح بنشره فى أى مواقم آخری 
لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت ,ترام هسام سص | | tps:‏ 




















ال مطاهرفى العلوم. امتحانات المحافظات عل وم 5 ب 


(5) (؟)ضم علامة ( ⁄ ) أو علامة ( × ) أمام كل عبارة من العبارات الآتية : 
© الالومنيوم يوصل الحرارة أسرع من النحاس 
© مفصل المعصم من المفاصل واسعة الحركة 
© يستخدم غازالأكسجين فى التبريد 
© الوزن مقدارثابت لا يتغير بتغير المكان 
وات )أقكر استخداما واسقا كل سق : 
© المواد جيدة التوصيل للحرارة © اتاد رديئة التوصيل للحرارة 
( م ) آفظو إلى الشكل المقابل ثم اجب : 
0© ما اسم هذا الشكل 9 
© نهم يستخدم هذا الشكل ؟ 
© اذكو اسم السائل المستخدم فى صناعته 


( ! )اختو الإجابة الصحيحة مما بين القوسين . 
© إذا كان وزن جسم على سطح الأرض ۲۰ نيوتن فإن كتلته تساوى 
1[ ڪجم ي ٣۰‏ ڪجم ) ٣۰‏ ڪجم )أ ۹۰۰۰ كجم ] 
© تستهلك عمليات التنفس والاحتراق غاز 
[ النيتروجين< 4 آلارجون © الأكسجين ) ثانى أكسيد الكربون ] 
© كل مما يلى من المواد جيدة التوصيل للحرارة ما عدا 
[ الحديد © الزجاج أ» النحاس )© الالومنيوم ] 
© تعتمد عملية البناء الضوئى فى النبات على وجود غاز 
[ الأحسجين أ النيتروجين ) ثانى أكسيد الكريون أ الأوزون ] 
( ت )ماذا يحدث فى الحالات الآتية : 
© عندما تضع يديك فجأة على جسم ساخن 
© زيادة نسبة غازثاتى أكسيد الكريون باستمرار فى الغلاف الجوى 


ب او س 


هذا العمل حمرى على موقم ذاكرولى التعليمى ولا يسمح بنشره فى أى مواقم أخرى 
لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت omڍwww.zakrooly.c‏ || tps:‏ 














ا ماهرفي العلوم. امهتحانات المحافظات عل وم 5 ب 
( م ) أذكر أهمية واحدة لكل من : 
© الغضاريف © غازالنيتروجين 


(2) (١)1كتب‏ الملصطاح العلمى للعبارات الآتية: 

© قوة جذب الأرض للأجسام 

© غازيعكرماء الجير اترائق 

© عضو يتركب من ۳۳ فقرة عظمية 

© غازضرورى لحدوث عملية البناء 

( ت )صل من العمود ( / ) ما يتاسبه من العموّد (ت ) : 

)1( (ت) 
© الأعصاب المخية © مسئول تن تتظيم العمليات اللاإرادية 
© الأعصاب الشوكية | © مسئول عن تنظيم الحركات الإرادية 
© النخاع المستطيل © مسئؤل عن الأفعال المنعكسة 
© اتسن اشن © عددها "١‏ زوجاً 
© عددها E‏ 





() أكمل ما ياتى : 
© تقاس الكتلة باستخدام 
© غازالنيتروجين يمثل نسبة 
حجم الغلاف الجوى 
© اعدد الأعصاب الشوكية 
© يمكن قياس وزن الأجسام باستخدام 
© يتم تحضير غاز الأكسجين من 


تفوقك في أي مذكرة عليها العلامة دي 
www.facebook.com/groups/zakrolypr6‏ 


؟] هذا العمل حمرى على موقم ذاكرولى الأعليس ولا يسمح بنشره فی أى مواقم آخری 
لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت ,ترام هسام سصيي || ftps:‏ 

















ا ماهرقي العلوم. أمت<تات المحافظات عل وم > ب 
(5) أذكو احصطلح العلمى الدال على كل مما يأتى . / 
0 أماكن تقابل العظام وتسمح بالحركة 
© غازينتج من النباتات الخضراء خلال عملية البتاء الضوئى 
© أداة تستخدم فى قياس درجة حرارة الإتسان 
© مقدارما يحتويه الجسم من مادة 


159 )ماقا وحدة عند 
© إدخال شريط ماغنسيوم مشتعل داخل مار مملۇء بِغَازّالنيتروجين 
© إمرار غازثانى أكسيد الكريون على 'مَاء الجِيّر الرائق 
( ب ) كلل لما يأتى ١‏ 
© تصنع أوانى الطهى من الالومنيوم بينما تصتع المقابض من البلاستيك أو الخشب 
© غازالأوزون هام جداً فى الطبيّعة 
© إصابة النخاع المستطيل تؤدى إلى الؤفاة 


[ 63 ( ! ) من الشكل الذى أمَامك أكمل ما يأتى . 


( ب )إذا كانت كتلة جسم تساوى ٠٠١‏ كجم على سطح الأرض أحسب : 
© وزته على سطح الأرض © وزنه على سطح القمر 
( حه ) ضععلامة ( / ) أو علامة ( × ) أمام كل عبارة من العبارات الآتية . 
© تنتقل الحرارة من الجسم البارد إلى الجسم الساخن 

© يستخدم النيتروجين السائل فى علاج الأورام الجلدية 

© الزئبق جيد التوصيل للحرارة 


١‏ هذا العمل حمرى على موقم ذاكرولى الآعلي ولا يسمح بنشره فى أى مواقم أثري 
لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت omڍwww.zakrooly.c‏ | ftps:‏ 














ال ماهرفي العلوم امتحانات المحافظات علوم 5 ب 
999-99 7 7 2 ی 


ل __امتحان محاففة الشصسرة: 1-1 الحم 
ا لاا لبط بلتتححح <ه2: ل yy‏ 
١١ )(‏ ) أكمل ما يأتى ١‏ 

© يقاس الوزن باستخدام ووحدة قياسه هى 


© يستخدم الترمومتر المكوى لقياس درجة حرارة 


( ب ) كلل لما يأتى : 

(0 يجمع غازثانى أكسيد الكريون بإزاحة اتهواء إلى أعلى 

© بالرغم من أن أكسجين الهواء الجوى يتم استهلاكه فى عمليات التنفس 
إلا أن نسبته ثابتة فى الغلاف الجوى 


(:) (۲) أذكر الخصطلح العلمى ادال على كل مما يأتى: 
© مقدارما يحتويهة الجسم من مادة 
© لهب يستخدم في قطع ولخام المعادن 
© مركز التحكم الرئيسى فى جسم الإنسان 
© غازيستخدم فى ضناعة الفولاذ الذى لا يصدأ 
© مؤشر يساعدتا/فى التعبير عن مدى سخونة أو برودة أى جسم 
( ب )اذكز وظيفة واحدة لكل من : 
© الميزان ذو الكفة الواحدة 
© محلول هيدر وكسيد الصوديوم أو البوتاسيوم عند تحضير غاز النتيروجين 
من الهواء الجوى 
© طبقة الأوزون 


هذا العمل حمرى على موقم ذاكرولى التعليمى ولا يسمح بنشره فى أى مواقم أخرى 
لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت 0mڍwww.zakrooly.c‏ | tps:‏ 











الماهرق العلوم امتحانات المحافظات علوم > ب 
( 1 ) ضع علامة ( ⁄Z‏ ) أو علامة ( × ) أمام كل عبارة من العبارات الآتية . 
© من العوامل التى يتوقف عليها الوزن كتلة الجسم 
© من المواد رديئة التوصيل للحرارة الزئبق 
© يبلغ عدد الأعصاب المخية 4 ؟ فرداً من الأعصاب 
© يمثل غاز النیتروجین 1۸۷ من حجم الغلاف الجوى 
© تصنع أوانى الطهى من البلاستيك 
( ب ) ماذا يحدث فى الحالات الآتية : 
© الإسراف فى تناول المواد المنبهة كالقهؤة وغيرها (يكتفى بإجابة واحدة) 
© وضع شريط من ال ماغنسيوم المشتعل فى مَخبار يحتؤى على غاز النيتروجين 
© إذا قلت نسبة غازثانى أكسيد الكريون فى الهواء الجوى 


6 ( 1 )اختو الإجابة الصحيحة مماابين القوسين : 
© يحضر غاز الأكسجين فى المعمل من تحلل فوق أكسيد | لهيدروجين فى وجود 


[ ثانى أكسيد الگربون © ثانى كسيد المنجنيز » أكسيد الحديد 

© الذى يريط العظام بالعضلات 
[ مفاصل أ» أوتار » ألياف عضلية 

© يستخدم غازّالنيتروجين فى تصنيع 

[ الأوزون أ» النشادر أ الياه الغازية 

© أسرع المعادن توصيلا للحرارة 
[ النحاس أ») الحديد أ» الألومنيوم 
©(قوة التجَاذبية الأرضية المؤثرة على تفاحة كتلتها ٠٠١‏ جرام = “.> فيوتن 

] مع‎ f CC كم‎ f [ 


تفوقك في أي مذكرة عليها العلامة دي 
www.facebook.com/groups/zakrolypr6‏ 


را = 


١‏ هذا العمل حمرى على موقم ذاكرولى التعليمى ولا يسمح بنشره فى أى مواقم أخرى 
لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت صدمه,تراممسامة_سصيص | ftps:‏ 








اطاهرفي العلوم. 
( ب ) لاحظ الشكل التالى للخلية العصبية 
وآكتب البياتات على الرسم : 


() اخقو الإجابة الصحيحة مما بين القوسين : 
0© جسم وزنه ٤١‏ نيوتن على سطح الأرضن تكون كتلته تساوى 
f 1‏ [4 
© الغازالذى لا يتفاعل بسهولة مع كثير من الغناصر 
[ أكسجين © نيتروجين © ثانى أكسيد الكريون ] 
© تزود أوانى الطهى بمقابض من ر 7 
[ الحديد ي التنحاس ‏ البلاستيك ] 
© بداية ونهاية:تدريج الترمومتر المثوى من ٠٠٠٠٠‏ درجة سيليزية 
[ :۰ ¢ صغر:١٠9١‏ ¢ ١۳:؟٤‏ [ 
© الغازالدى يستخدم مع غاز الاستيلين فى لحام المعادن هو غاز 
[ الأحسجين )) الهيدروجين أ الأوزون ] 
© قوة الجاذبية الأرضية بابتعاد الجسم عن الأرض 
[ تزداد أ تظل ثابتة أ» تتناقص ] 
( ت )قفاون بين . 
| وجه المقارنة 
اعد 





١‏ هذا اسل تر على موقو لكي وى ول وسمر ,تقو فى أ افر أل 
لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت omڍwww.zakrooly.c‏ || tps:‏ 














ا ماهرفي العلوم. 


(1) كەل ما ياتى . 
© حول غاز کات کسید اتکریو ن آل اقل ا و a‏ 
© يستخدم الميزان ذو الكفتين لقياس 
لقياس الوزن 
© درجة الحرارة هى غبارة عن مؤشر يساعدنا فى التعبير عن ل اك 


© عدم وجود مفاصل فى الهيكل العظمى 
© كانت جميع المواد التى يستخدمها الإنتشان جيدة التوصيل للحرارة 


() ( )سوب ماتحته خط . 
© من أهم وظائف الجهاز العضلى التحكم/ فى الحركات الارادية 
© تمتد التفرعات الشجرية من مور اثخلية العصبية 
© تستخدم الأغطية الثقيلة فى الشتاء للمحافظة على يرودة الجو 
© الفكرة الأساسية لعمل الترمومتن:هى تغير كتلة السائل الموجود به 
مع تغير درجة الحرارة 
© عند مرورهواء الزفير بِمَاء الجير الرائق فانه يتعكر مكوناً مادة تسمى أكسيد الكالسيوم 
© كتلة الجسم على سطح القمر ثلث كتلته على سطح الأرض 
( ب ) اذكو السبب العلمى لكل مما يأتى : 
© يغطى الزئبق مدى واسع لقياس درجة الحرارة 
© سحب اليد بسرعة عند ملامستها أشواك النيات 


() (١)اكتب‏ المصطلح العلمى للعبارات الآتية. 
(0 العملية التى من خلالها تمتص النباتات الخضراء غازكاتى أكسيد الكريون 
فى وجود الضوء وتكون المادة الغذائية للكائتات الحية 


هذا العمل حمرى على موقم ذاكرولى التعليمى ولا يسمح بنشره فى أى مواقم أخرى 
لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت omڍwww.zakrooly.c‏ || tps:‏ 














اماهرقي العلوم امتحتات المحافظات عل وم > ب 
© من ضمن مكونات الهيكل المحورى ويسمح للجسم بالاتحناء فى الاتجاهات المختلفة 
© مواد لا تسمح بانتقال الحرارة خلالها 
© نوع من النباتات تنتج بروتين من نيتروجين الهواء بمساعدة نوع معين من 

البكتريا تعيش فى جذورها 
© عضو فى المخ مسئول عن حفظ توازن الجسم أثناء تأدية الحركة 
© أداة حديثة تستخدم لقياس درجة حرارة جسم الأطفال خاضّة 
( ب ) الجهاز الموضح بالرسم يمثل جهاز تحضير 
غاز ال أكسجين فى المعمل أجب عن الآتى.. محلول فوق أكسيد الهيدروجين 
(0 كيف يجمع غاز الأكسجين 5 


: )أكمل ماايأتى‎ ١ ( 0O 
#اتحاد الالكس اين مع العناصر سريعاً وينتج ضوء وحرارة يسمى‎ © 
بينما إذا تم ببطء فى وجود الرطوية يسمى‎ 
وينتج غازثانى أكسيد الكريون‎ ٠٠٠٠٠٠١ يتج النبات الأكسجين فى عملية‎ © 


بينما يبدأ الترمومتر المئوى 


هذا العمل حمرى على موقم ذاكرولى التعليمى ولا يسمح بنشره فى أى مواقم أثرى 
لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت omڍwww.zakrooly.c‏ | ftps:‏ 





الماهرفي العلوع اهتحانات اللمحافظات عل وم > ب 


( ب )أكتب المصطلح العلمى الدال على كل مما يأتى . 

© المواد التى تسمح بسريان الحرارة خلالها 

© لهب يستخدم فى قطع ولحام المعادن مع غاز الاستيلين حيث يصل 80٠0‏ 7" 6 

© استجابة تلقائية سريعة عند تعرض الجسم لؤثر خارجى 

© غازعند زيادة نسبته فى الغلاف الجوى يحدث اضرار بمناخ الأرض وترفع من 
درجة حرارتها 


)١( )0‏ علل ها ياتى . 

© يتعكر ماء الجير الرائق عند إمرار غاز انى أكسيد الكريون فيه لمدة قصيرة 

© إصابة النخاع المستطيل تؤدى إلى الوفاة 

© تضاف الخميرة إلى العجين فى صناعة الخبقٌ 

© تصنع مقابض أوانى الطهى/من الخشب أو البلاستيك بينما تصنع الأوانى 
ذاتها من الألومنيوم 

(ت) جسم وزنه على سطح القمر ٠١:‏ تيوتن احسب وزنه على سطح الأرض وكتلته 
على سطح الأرض وطح القمرا 


أ) معدن سائل يستخدم فى صناعة الترمومترات 

ب) يستخدم فى صناعة الاسمدة 

ه) من المواد رديئة التوصيل للحرارة 

۶) سائل يستخدم لتطهير الترمومترات قبل الاستخدام 
ه ) موصل للحرارة أسرع من الألومنيوم 


١‏ هذا العمل حمرى على موقم ذاكرولى الأعلي ولا يسمح بنشره فى أى مواقم أثري 
لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت omڍwww.zakrooly.c‏ | ftps:‏ 




















الماهرف العلوم 


(ت ) من الرسم الذى أمامك أكمل البيانات الآتية : 


([ل4) ( ١‏ )اذكر وظيفة واحدة أو أهمية لكل مما يلى ٠‏ 
© المخيخ © طبقة الأوزون © الثلجخالجافت. © ترموس الشاى 
( ت ) اذكو السيب العلمى لكل مما يأتى : 
© سقوط الأجسام دائماً تجاه الأرض 
© وجود اختناق فوق مستودع الزئبق فى الترمومشر الطبى 
© ترك مسافات محسوبة بين قضّبان السكك الحديدية 
© ملئ الإطارات للطائرات والسيازات بغاز النيتروجين 


( ا تت ٍبب_؟ى7ت7 << حت ”<تتب#7 سے ] 
ک۷ تعن هاف e a‏ 


)١( )0(‏ أكمل ما ياتى . 


حرارة الإنسان 
© تتكون الخلية العصبية من جزئين رئيسيين هما 
© درجة تتجمد الماء (اتصهار الجليد) هى 
فى عملية البناء الضوئى التى تقوم بها النباتات الخضراء 


قوة جنب الأرض للجسم 


( ب ) علل لما يأتى : 
(0 تصنع مقابض أوانى الطهى من الخشب أو البلاستيك 


هذا العمل حمرى على موقم ذاكرولى التعليمى ولا يسمح بنشره فى أى مواقم أخرى 
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اطاهر في العلوم اهتحانات المحافظات عل وم > ب 
© يستخدم غاز النيتروجين فى ملىئ إطارات السيارات 
© 7 يجمع غازثاتى أكسيد | لكريون بإزاحة الماء 


() (؟)آذكو المصطلاح العلمى الدال على كل مما يأتى . 
(0 غازيستخدم فى صناعة الفولاذ الذى لا يصدأ 
© أجهزة معينة تستخدم لقياس درجة الحرارة 
© استجابة تلقائية سريعة عند تعرض الجسم لؤث رأخارجى 
© تنتقل من الجسم الأعلى فى درجة الحرارة إلى :التجسم الأقل فى درجة الحرارة 
© لهب يستخدم فى قطع ولحام المعادن 
( ب ) جسم وزنه 7١‏ نيوتن على سطح الأرض احسب : 
۵© كتلته على سطح الأرض 
© كتلته على سطح القمر © وزنه على سطح القمر 


(! ) اختو الإجابة الصحيخة مما بين القوسين . 
© تقع مراكز التقكير والتدكز فى 
[ النخاع المستطيل أ المخيخ أ النصضيين الكرويين أ» الحبل الشوكى ] 
© الغازالدى عكر مّاء انجير الرائق هو غاز 
[ الأحسجين أ النيتروجين أ ثاتى أكسيد الكريون » الأوزون ] 
© من أدوات قياس الوزن الميزان 
[ الحساس © الزنيركى © الرقمى ‏ ذوالكفتين ] 
© أقضل المعادن فى توصيل الحرارة هو 
[ الألومنيوم أ النحاس © الحديد ‏ الزئبق ] 
© ينحل قوق أكسيد الهیدروجین فى وجود ثانى أكسيد المنجنيز إلى 
[ أكسجين وماء » أحسجين وهيدروجين © هيدروجين وماء أ هيدروجين ومنجنيز ] 


١‏ هذا العمل حمرى على موقم ذاكرولى التعليمى ولا يسمح بنشره فى أى مواقم أخرى 
لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت omڍwww.zakrooly.c(‏ | ftps:‏ 











الماهرفى العلوعم 
( نت ) ماذا يحدث فى الحالات الآتية ...؟ 
© عدم وجود اختناق فى الترمومتر الطبى 
0 الإسراف فى تناول المواد المنبهة 
© استخدام الملابس الصوفية الثقيلة فى فصل الشتاء 


(غ) )١(‏ صوب ما تحته خط فى العبارات الآتية : 
© تريط الغضاريف العضلات بالعظام 
© الكحول هو السائل المستخدم فى الترمومتر الطبى 
© يتكون جزئ غاز الأوزون من أريع ذرات أكُسجِيّن 
© فى الترمومتر المكوى كل درجة مقسمة إلى خمسة أجزاء 
© عند إدخال شريط من الماغنسيوم المشتع ل داخل مخبار مملوء بالأكسجين 
تتكون مادة سوداء اللون على جدران المخبار 


( ب ) افظو إلى الشكل الذى أمامك واكقب ما تدل عليه الأرقام 


للصخجخللل7م72 ا 


0 () كەل ما ياتى : 
© تنتقل اتحرارة من الجسم 
فى درجة الحرارة 
© تتصل التفرعات الشجرية بخلايا عصبية مجاورة لها مكونة 
© يتركب العمود الفقارى فى الإنسان من ۰ فقرة 


)0 يتجمد الماء عند درجة حرارة 


هذا العمل حمرى على موقم ذاكرولى التعليمى ولا يسمح بنشره فى أى مواقم أخرى 
لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت omڍzakrooly.c tps: | (www.‏ 








ا ماهرفي العلوم 
( ت )ماذا يحدث عند ... ٩‏ 
© إضافة الخميرة إلى العجين عند صناعة الخبز 
© تعيين وزن جسم على سطح الأرض ثم تعيين وزنه على سطح القمر 


0 (۲) صوب ماتحته خط. 
© تقع مراكز التفكير العليا فى الحبل الشوكى 
© يصنع مقبض الكواة الكهريائية من التحاس 
© يستخدم الميزان الزنيركى لقياس الكتلة 
© يحترق الماغنسيوم فى وجود غاز انی أكشيد الكريون مكوناً مسحوقاً ابيض 
يسمى كريون 
( ت ) علل لما يأتى . 
© ضرورة تناول الغذاء الصحى الغنى بعتصرى الكالسيوم والفسفور 
© وجود مسافات بين قضبان السكك الخديدية 


(1)اكتب المصطلح العلمى للعبازات الآتية. 
© استجابة تلقائية من الجسم نحو المؤثرات المختلفة 
© عضوبال مخ مسئول عن تنظيم ضرب القلب 
© مقدارما يحتوية الجسم من مادة 
© قوة جنب الأرضٌ للجسم 
© يستخدم لقياسن درجة حرارة الجسم البشرى 
( ت ) أمامك جهاز لتحضير أحد الغازات فى المعمل ٠‏ 
اذكو اسم الغازالذى يتم تحضيره 
© اكقب البيانات 


3 هذا العمل حمرى على موقم ذاكرولى التعليمى ولا يسمح بنشره فی أى مواقم أخرى 
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ا ماهرفي العلوع 
ك ( ۲ )اخقو الإجابة الصحيحة مما بين القوسين ١‏ 
© يبقى الزئبق سائلاً بين درجتى حرارة 
e: ° [‏ يم و«:-باه" م -۷:۳ ¢ صضر:١١١‏ 
© ما يريط العظام بالعضلات 
[ المفاصل © الأوتار أ الألياف ١‏ الغضاريف 
© غازيدخل فى تركيب البارود 
[ الأحسجين » النيتروجين © ثانى أكسيد الكريون أ» الهواء 
© تستخدم الملابس الصوفية والأغطية الثقيلة فى فصل الشتاء للمخافظة على 
[ حرارة الجسم © حرارةالتجو؛ أ يرودةالجسم أ برودةالجو 
( ت )ما هی وظيفة كل مما يأتى : 
© فلز النحاس الساخن فى تحضير غازالنيتروجين من الهواء 
© نوع معين من البكتريا تعيش فى جدور البقوليات 
ا ا لبإ إبببإ-إ يبي يحم 


کک ہ۹ انعا ماف اننرفية” 0_7 )لحا 
ر لط لبلللعظل 7 كه ا 


(0) (١)اختوالإجابةالصحيحةمما‏ بين القوسين : 


(0 النيوتن يساوئ تقریبا ؤزن جسم كتلته 
] 1 كلعز أ enone ( e‏ 


© من الأفعال المتعكسة 
[ ضريات القلب أ الأكل عند الجوع 
حركة الرموش عند اقتراب جسم خارجى من العين | جميع ماسبق 
© السائل المستخدم فى تطهير الترمومتر الطبى هو 
[ الزتبق ) الكحول الايثيلى أ الماء أ» الزيت 
© تصنع النوافن الزجاجية العازلة للحرارة من 
[ لوحين زجاجيين ملتصقين » لوحين زجاجيين بينهما مسافة بها هواء 
لوح زجاجى سميك | لوح زجاجى رقيق 


SEES 


هذا العمل حمرى على موقم ذاكرولى التعليمى ولا يسمح بنشره فى أى مواقم أخرى 
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اماهرفي العلوم امتحتات المحافظات عل وم 5 ب 
© كل مما يأتى من المواد جيدة التوصيل للحرارة ما عدا 

[ الحديد والألومنيوم أ» النحاس والحديد أ الزجاج والخشب أ الألومنيوم والنحاس ] 
© يستخدم فوق أكسيد الهيدروجين فى تحضير غاز 

[ الأكسجين )أ النيتروجين )© ثانى أكسيد الكريون أ» الهيدروجين ] 

( ب ) ماذا يحدث فى الحالات الآتية : 
© عدم وجود النيتروجين فى الهواء الجوى 
© شرب كمية كبيرة من المشروبات الغازية 


(! )أذكو المصطاح العلمى الدال على كلاامما ياتى : 
© غازيتكون جزئيه من ذرة كربون وذرتين أكسجيّن 
© صورة من صور الطاقة والتى تنتقل من جسم أعلى فى درجة الحرارة إلى جسم 
أقل فى درجة الحرارة 
© أريطة طويلة توجد بالعضلات تغمل على رتَِظهًا بالعظام 
© نوع من الملابس يستخد م فى فصل الشتاء للحظاظ على حرارة أجسامنا 
© علبة عظمية تحتوى على تجآؤيف وتحمى المخ 
© غاز يسمى بالآزوت ومعناهعديم الحياة 


( ب ) جتتم كتلته علی/سطح الأرض يساوى ٩‏ كيلو جرام احسب : 
© وزنه على شطح الأرض © وزنه على سطح القمر 


)١( )0(‏ صويّم.ما تحته خط فى العبارات الآتية . 
© يستخدم الميزان الرقمى فى قياس الوزن 
© محورالخلية العصبية مغلف بطبقة جيلاتينية 
© يستخدام الحديد فى صناعة مقبض ال مكواة الكهربية 
© عند وضع شريط من الماغنسيوم المشتعل فى مخبار يحتوى على غاز النيتروجين 
ثم إضافة قليل من الماء يتصاعد غاز الهيدروجين 
© مفصل الكتف من المفاصل الثابتة 


رار = 


؟]. هذا العمل حمرى على موقم اکرولی الأعلي ولا يسمح بنشره فى أى مواقم آخری 
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( نت )افظو إلى الشكل الذى أمامك ثم أجب : 
© الترمومتر الموضح بالشكل يسمى الترمومتر 


)١( 0‏ أكمل ما ياتى . 
© عدد الأعصاب الشوكية فى الإنسان ٠‏ هي.٠‏ زوجا بيثم اعدد الاب المخية 


5 


( ب ) علل لما يأتئ . 
(0 يستخدم ثاتى أكسيد الكريون فى إطفاء الحرائق 
© ترك امسافات بين قطنيان قطارات السكك الحديدية 


() (1) أكمل مااياتى : 
0 من المقاصل محدود الحركة 


© تتكون الحنيد العصبيه من ا اللناسيين عم 3 NE:‏ 


ب بوعل ده 


9 هذا العمل حمرى على موقم فاكرولى الأعليس ولا يسمح بنشره فى أى مواقم أثري 
"' لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت omڍwww.zakrooly.c ftps:‏ 











اماهرفي العلوم. 
( ت )أذكو السيب العلمى لكل مما يأتى ٠‏ 
© إضافة الخميرة إلى العجين عند صناعة الخبز 
© تصنع مقابض أواتى الطهى من الخشب 
© استخدام اتالابس الصوفية شتاءاً 


(؟)أذكو المصطلح العلمى الدال على كل مما يأتى ٠‏ 
© استجابة تلقائية سريعة تحدث عند تعرض الإنسلان للؤكر خاراكئ 
© اريطة تريط العضلات بالعظام 
© جهازيستخدم لقياس كتلة الأشياء 
( ب ) صعم ما تحته خط . 
(0 النضاع المستطيل هو الجزء المسئول عن حفظ توازن الجسم 
© نهب الاكسى استيلين يستتخدم فى طيَى الظعام 
© أعلى درجة فى الترمومتر المكوى تمثل درجة تجمد الماء 
( هم ) فاون بين غازالنيتروجين وغاز ثانى أكسيد الكريون كما بالجدول التالى : 
ثانى أكسيد الكربون 
© نسبة الوجود فى الهواء 
© وضع شزتيط ماغنسيوم مشتعل 
فى مخبار يحتوى على الغاز 


١ (‏ ) تقفصالجهازا امسوم أمامك ثم أجب عن الآتى . 
© يستخدم الجهازفى تحضير غاز 
© اسم المحلول (1) هو 
© يجمع الغاز بإزاحة الماء إلى أسفل لأته 
© وظيفة ثانى أكسيد المنجنيز 


١‏ هذا العمل حمرى على موقم اكرول التعليمى ولا يسمح بنشره فى أى مواقم أثرى 
لمزيد من أعمالنا تفضل بزيارة موقعنا على الانترنت omڍwww.zakrooly.c‏ || tps:‏ 





























اماهرفي العلوم. 


( ب ) ماذا تتوقع أن يحدث فى الحالات الآتية : 

© الإسراف فى تناول المواد المنبهة 

© نقل جسم وزنه ٠١‏ نيوتن من سطح الأرض إلى سطح القمر 
_ © ارتفعت درجة حرارة الزئبق 


ا تفوقك في أي مذكرة عليها العلامة دي 
( هم ) اذكو مثالا واحدا لکل من + www.facebook.com/groups/zakrolypr6‏ 


© عضلة ارادية 


© جهازيستخدم فى تقدير وزن الجسم © غازيتكون من ثلاث ذرات 


© (١)اختو‏ الإ جابة الصحيحة مما بين القوسين . 
© أسرع المواد توصيلاً للحرارة 
[ الحديد ‏ الألومنيوم أ النحاس ‏ البلاستيك ] 
© أئ الغازات التانيّة ليس من مكونات الهواء الجوى 
[ الأحسجين ©) النيتروجين © ثانى أكسيد الكربون أ» النشادر ] 
© يتصاعد غازثانى أكسيد الكريون عند إضافة حمض الهيدروكلوريك المخفف 


[ كريونات الكالسيوم أكسيد كالسيوم 0 
هيدروكسيد كالسيوم . » كلوريد الكالسيوم [ 
© مراكز التفكير والتذكر تتواجد فى 
[ النصفين الكرويين ‏ النخاع المستطيل أ الحبل الشوكى © العضلات ] 
© يتكون الهيكل المحورى من كل مما يأتى ما عدا 
[ الجمجمة © العمود الفقارى أ» عظام الطرفين أ» القفص الصدرى ] 
0 كتلة لتر ماء مقطر تكافيٌ ES‏ 
٠٠١ [‏ جرام ‏ واحد جرام أ ٠٠٠١‏ جرام 4 ١٠جرام‏ ] 
( ت )ما أهمية كل مما يأتى : 
© الغضاريف © غازالنيتروجين فى الصناعة 


وراب س 


8 هذا العمل حمرى على موقم ذاكرولى التعليمى ولا يسمح بنشره فى أى مواقم أخری 
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